Un point lumineux est placé à 40 cm au des¬ 
sus et sur la normale au centre d’un miroir 
plan circulaire de 10 cm de diamètre, disposé 
horizontalement. Le miroir étant à 2 m du 
plafond, calculer le diamètre du cercle éclairé 
au plafond par la lumière réfléchie sur le mi 
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roir. 




